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Gichtgas, Benzindampfcn usw.) angesaugt, Linie a b (Fig. 59). Naehdem sich im rechten Totpunkt des Kolbens das KinlaBventil geschlossen hat, verdiehtet der nick warts laufende Kolben das Gemenge, Linie be. Im linken Totpunkt ist der grofite Verdichtungsdruck p: erreicht. Das Drucksteigerungsverhaltnis pjpQ hangt von dem Verhaltnis der Raume Vc (Verdi chtungsraum) und Vc + Vh
Fig. 59.
(Vh == Hubraum) ab. Im Augenblick der starksten Verdichtung wird das Ge-menge entziindet (meist elektrisch), wobei die Spannung infolge der Erhitzung fast augonblicklich, also bei unveranderlichem Gesamtraum der Verbrennungs-produkte, von pl auf p^ steigt, Linie cd. Die Hohe von p% richtet sich nach der im Gemenge enthaltenen Brenngasmenge und dem Heizwert des Brenngases, oder einfach nach dem Heizwert des Gemenges, aber auch nach dem Anfangsdruck 2Ji unc^ ^er Anfangstemperatur T± (vgl. Abschn. 19). Dieinie AB.
